MICHALCZYK 


majster szewski, 


przeżywszy lat 41, po krotkich a dolegliwych cierpieniach, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął 


w Panu dnia 8-go Sierpnia 1898 r. o godzinie 2-giej po południu. 


W ciężkim żalu pozostała żona wraz z ezworgiem małoletnich dzieci zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Środę dnia 10-go Sierpnia b. r. 0 godz. 5-tej 


po południu z domu żaloby przy ulicy Jablonowskich l. 8, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. . : 


MSZA SWIETA 


odprawioną zostanie w Czwartek dnia 11-go b. m. o godzinie 8-mej rano w kościele parafialnym 
OO. Karmelitów na Piasku. 


Drukiem A. Słomskiego w Krakowie. 


